
MAGNADYNE RADIO - Modelli SV 37, SY3B, SV 40, SV140 RADIOFONOGRAFO - Lo schema corrigponde anchc al mod, SY 18, 
aenza 6E5, Gamma onde medie divisa, due gamme onde corte. Due rcaaani negative, dal secondario del tragformatore d’uscita e dalla ' 

placca della EL3. Media frequenza 471,5 kc/s. Potenza d’uscita 4 W. Consumo 60 W. 



































